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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


Αρ. Φύλλου 874 


22 Οκτωβρίου 2001 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Κήρυξη έκτασης 5 στρ. ως αναδασωτέας στη θέση 
"Γούβες - Ραχούλια" περιφέρειας δημοτικού διαμε¬ 


ρίσματος Γουριάς Δήμου Οινιάδων. 1 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1 =1500,72 
& Ε2=777,00 τ.μ. στην δασική έκταση "Μπαρού- 
δες" περιοχής Τριστινίκας Δημ. Δ/τος Συκιάς του 

Δήμου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής. 2 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 140 στρεμ. στη θέση 
"Αγία Τριάδα" Δημοτικού Διαμερίσματος Τριποτά- 

μου Δήμου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας. 3 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2.780 στρεμ. στη θέση 
"Χάνια - Γρίβα - Κοτρώνια - Παπά δένδρα - Ψιλορό- 
γκι" Δημοτικού Διαμερίσματος Φαλαισίας Δήμου 
Φαλαισίας Νομού Αρκαδίας. 4 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αοιθ.2018 (1) 

Κήρυξη έκτασης 5 στρ. ως αναδασωτέας στη θέση "Γού¬ 
βες - Ραχούλια" περιφέρειας δημοτικού διαμερίσμα¬ 
τος Γ ουριάς Δήμου Οινιάδων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις "περί διοικητικής αποκέντρωσης". 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 "περί προστασίας δασών 
κ.λ.π." και ειδικότερα: α) του άρθρου 38 παρ. 1 και β) του 
άρθρου 41 παρ. 1. 


4. Τις με αριθμ. α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447 
/3049/24.9.80 και γ) 141823/4.2.83 διαταγές του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1,2 παρ. 1 δ, 5 παρ. 
3β, 6 παρ. 7 και 7 παρ.2 του Ν. 2503/97 "Διοίκηση, Οργά¬ 
νωση, Στελέχωσητης Περιφέρειας". 

6. Την αριθμ. 3046/16.8.2001 πρόταση του Δασαρχείου 
Μεσολογγίου περί κηρύξεως αναδασωτέας έκτασης. 

7. Την αριθμ. 159/10.9.97 απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

8. Την αριθμ. 186Γ.Γ./30.6.98 (ΦΕΚ 727/Β/98) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
"περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων", αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για 
την επαναδημιουργίατης δασικής βλάστησης που κατα¬ 
στράφηκε από πυρκαγιά με φυσική ή τεχνητή αναγέννη¬ 
ση και την διατήρηση του χαρακτήρα της δασικής έκτα¬ 
σης ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκο¬ 
πό, την παραπάνω δημόσια δασική έκταση των 5 
στρεμμάτων που ήταν καλυμμένη από αείφυλλα - πλατύ¬ 
φυλλα και ανήκει στην κατηγορία των άρθρων 3 παρ.2 και 
4παρ.1ε&2βτουΝ. 998/79, που βρίσκεται στη θέση "Γού¬ 
βες - Ραχούλια" περιφέρειας δημοτικού διαμερίσματος 
Γ ουριάς Δήμου Οινιάδων και έχει όρια: 

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά: Με κομμένη ιδιωτική έκταση. 

Βόρεια: Με αγροτικό δρόμο. 

Νότια: Με δημόσια δασική έκταση 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, που αποτε¬ 
λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 12 Σεπτεμβρίου 2001 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
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Αοιθ. 3457 (2) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1 =1500,72 & 
Ε2=777,00 τ.μ. στην δασική έκταση "Μπαρούδες" πε¬ 
ριοχής Τριστινίκας Δημ. Δ/τος Συκιάς του Δήμου Το- 
ρώνης Ν. Χαλκιδικής. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος της χώρας 2 Τις Διατάξεις του Ν. 998/79 "Περί Προ¬ 
στασίας Δασών κ.λ.π. και ειδικότερα: 

I. Του άρθρου 41 παρ. 1 

II. Του άρθρου 38 

3. Τις Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας I. 
160417/1180/8.7.70, II. 182447/3049/24.9.80. 

4. Την με αριθμό 4901/17.9.2001 Πρόταση του Δασαρ¬ 
χείου Πολυγύρου. 

5. ΤιςΔιατάξειςτου άρθρου 1 παρ.2του Ν.2503/97"Με- 
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Περιφέ¬ 
ρειας". 

6. Την με αριθμό 5631/1.1,8.2000 (ΦΕΚ 1339/Β/2000) 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας "Καταγομή αρμοδιοτήτων στους προϊσταμέ¬ 
νους των Δασικών Υπηρεσιών", αποφασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα έκταση συνολικού εμβαδού 
δύο χιλιάδων διακοσίών εβδομήντα επτά & εβδομήντα 
δύο (2.277,72) τ.μ. στην δασική θέση "Μπαρούδες" περιο¬ 
χής Τριστινίκας Δημ. Δ/τος Συκιάς Δήμου Τορώνης Ν. 


Χαλκιδικής, με σκοπό την προστασία και την αναδάσωση 
με φυσική αναγέννηση της έκτασης που εκχερσώθηκε 
παράνομα από τον Καζάκα Ιωάννη του Γεωργίου. 

Ιο ΤΜΗΜΑ 

Η έκταση αυτή προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, 
Δ, Ε, Ζ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Α είναι εμβαδού 1500,72 τ.μ. και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση και φερόμενες ιδιο¬ 
κτησίες Καζάκα Ιωάννη και Μπακίρα. 

Νότια: Με παραχώρηση (οριστικός τίτλος 2/8.3.1993). 

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση. 

Δυτικά: Μεφερόμενη ιδιοκτησία Καζάκα Ιωάννη. 

2ο ΤΜΗΜΑ 

Η έκταση αυτή προσδιορίζεται από τα στοιχεία Ζ, Η, Θ, 
I, Κ, Λ, Μ, Ζ είναι εμβαδού 777,00 τ.μ. συνορεύει: 

Βόρεια: Με φερόμενη ιδιοκτησία Καζάκα Ιωάννη. 

Νότια: Με δημόσια δασική έκταση. 

Ανατολικά: Με φερόμενη ιδιοκτησία Καζάκα Ιωάννη.. 

Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πολύγυρος, 25 Σεπτεμβρίου 2001 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Χαλκιδικής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ 
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Αοιθ. 2392 (3) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 140 στρεμ. στη θέση 
"Αγία Τριάδα" Δημοτικού Διαμερίσματος Τριποτάμου 
Δήμου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση.. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 "Περί προστασίας των Δα¬ 
σών κ.λ.π." & ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του 
άρθρου 38 παρ. 1. γ) του άρθρου 120 παρ. 1 Ν. 1892/90, 
δ) του άρθρου 12 παρ 2 Ν. 2040/92 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80 

5. Την αριθ. 2876/25.9.2001 πρόταση του Δασαρχείου 
Τρίπολης με την οποία προτείνεται κήρυξη της έκτασης 
που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2παρ.1 Ν. 2503/97 "Διοίκη¬ 
ση - Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε¬ 


μάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την φυσική αποκα¬ 
τάσταση της ανωτέρω έκτασης που καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, την δημόσια δασική έκταση εμβαδού εκατόν 
σαράντα (140) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση 
"Αγία Τ ριάδα "Δημοτικού Διαμερίσματος Τ ρυποτάμου Δή¬ 
μου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας και προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία (Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Α), εχει όρια: 

Ανατολικά: Με Δημόσιο Δάσος. 

Δυτικά: Με παλιά Εθνική οδό Μεγαλόπολη - Παραδεί¬ 
σια. 

Βόρεια: Με Δημόσιο Δάσος. 

Νότια : Με Δημόσιο Δάσος, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 2001 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
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Α ριθ. 239 1 , ί ( 4 ) 

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 2.780 στρεμ. στη θέση 
"Χάνια - Γρίβα - Κοτρώνια - Παπά δένδρα - Ψιλορόγκι" 
Δημοτικού Διαμερίσματος Φαλαισίας Δήμου Φαλαι- 
σίας Νομού Αρκαδίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση.. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3.του Συντάγμα, 

τος. /. ' 

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 "Περί προστασίας των Δα¬ 

σών κ.λ:π." & ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του 
άρθρου 38 παρ. 1. γ) του άρθρου 120'παρ. 1 Ν. 1892/90, 
δ) του άρθρου 12 παρ 2 Ν. 2040/92 λ 

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80. 

5. Την αριθ. 2875/25.9.2001 πρόταση του Δασαρχείου 
Τρίπολης με την οποία προτείνεται κήρυξη της έκτασης 
που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 2503/97 "Διοί¬ 
κηση - Οργάνωση στελέχωόη της Περιφέρειας, ρύθμιση 


θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις, απο¬ 
φασίζουμε: 

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την φυσική αποκα¬ 
τάσταση της ανωτέρω έκτασης που καταστράφηκε από 
πυρκαγιά, την δημόσια δασική έκταση εμβαδού δύο χι¬ 
λιάδων επτακοσίων ογδόντα (2.780) · στρεμμάτων, που 
βρίσκεται στη θέσή "Χάνια - Γρίβά - Κστρώνία - Παπά δέν¬ 
δρα - Ψιλορόγκι" Δημοτικού Διαμερίσματος/Φαλαισίας 
Δήμου Φαλαισίας Νομού Αρκαδίας που απεικονίζεται στο 
συνημμένο,,ρπόσπβσμα χάρτου >. .. 

Έχει όρια: 4 -· '_· . 

Ανατολικά: Με δημόρια δασική έκταση και χωράφια. 
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση και χωράφια - Χωριό 
Φαλαισία. , 

Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταόη και χωράφια. 

, Νότια: Με δημόσια δασική έκταση και χωράφιρ, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. ' 

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ;'λ 

• Τ ρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 2001 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας . 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
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